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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


( 3) 


10 ,700 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി .എൻ./ 2/2016 - 17. 2016 മേയ് 20. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാ ഗം എക് സി കട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, 
കോഴി ക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സ ര 
സ്വ ഭാ വമുള്ള ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 7 - 6 - 2016 - നു 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാ രു ടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


6 , 500 


( 2) 
2 6 / 2016 - 17 - കാ സ റ ഗോ ഡ് ജില്ല യിലെ 
- ഡെ ല മ്പാ ടി പീ മ ടിക് ഹാ സ ൽ 

നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 4,26,016 
- 3 1 / 2 0 16 - 17 - കാ സ റ ഗോ ഡ് രാജ പു രം 

സ ബ് രജി സ് ടാ ർ ഓ ഫീ സി ന 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 2,57,379 
4 8/ 2 016 - 17 - കാ സ റ ഗോഡ് ജില്ല യില 
കയ്യു ർ എ ടി എ - യിലെ ടൈപ്പ് 2 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം - 3,64, 673 
5 9 / 2016 -17 - എം എൽ എ - എ ഡി എഫ് 

ഇരിക്കൂർ നിയ മ സ ഭാ മ ണ്ഡലം - ക ണ്ണൂർ 
ജില്ല യിലെ ഉളിക്കൽ ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി 
സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 

- 3,48,428 
6 10 / 2016 - 17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി 
റീജണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസൈമിനേഷൻ 
സെന്ററിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്റ്റ്ഓഫീസറുടെ 
ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2,52,287 


- 9 , 200 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നി ര ത 
ദ വ്യം 


8 , 800 


- ( 1 ) 


( 2 ) 


- (3 ) 


1 5 / 2016 - 17 - കാസ റ ഗോഡ് ജില്ല യില 
മടിക്കൈ മോഡൽ ഐ എച്ച് ആർ ഡി 
കോളേജ് കെട്ടിട ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകര ണം - 4, 32,320 


10 ,900 


- 6 , 400 


| 211 


60 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


20 241 2016 - 17 - എൽ. എ . സി - എ . ഡി . എഫ് . 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുവാലി ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 2, 77,244 7 , 000 
21 25/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി - എ . ഡി. എഫ്. - 

മലപ്പുറം പുല്ലാനൂർ മീ ഞ്ചന്ത ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3,35,616 

8 , 400 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 10, 14 
ഇവയ്ക്ക് 945, ക്രമനമ്പർ 3, 6, 19, 20 ഇവയ്ക്ക് - 630, 
ക്രമനമ്പർ 4, 7, 15, 18 ഇവയ്ക്ക് - 840, ക്രമനമ്പർ 5, 16 , 21 
ഇവയ്ക്ക് - 735, കമനമ്പർ 8, 9, 11, 13 ഇവയ്ക്ക് - 1,050 , 
ക്രമനമ്പർ 12, 17 ഇവയ്ക്ക് 525 . 

പവ്യ ത്തി പൂർത്തീ ക ര ണ കാലാ വധി - കമ നമ്പർ 
1, 2 , 8, 9, 10, 11, 13, 14 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
30 ദിവസം. 


( 1) ( 2 ) 

(3 ) 
7 11 / 2016 - 17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി 
റീജണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ 

സ ന റി ല ലാ ഫ് ക്വാ ർ ട്ടേ ഴ്സി ന 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 3,92, 977 

9 , 900 
8 12 /2016 -17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
4,98,753 

12 ,500 
13 / 2016 - 17 - കോഴി ക്കോട് കൊയിലാണ്ടി 

ഹോമിയോ ആശു പ തി യിൽ ഡീസൽ 
ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ - 4,50 ,513 

11, 300 
10 14 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി - - എ . ഡി . എഫ് . 

മീ ഞ്ചന്ത ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേ ഷ ണൽ 
ഹയർസെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 4,43, 057 - 11,100 
11 15 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി - - എ . ഡി . എഫ് . 

കോഴി ക്കോട് ജില്ല യിലെ പയ്യാ ന ക്ക ൽ 
ജി . വി . എച്ച്.എസ്. എസ്. കെട്ടിട ത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം- 4,95 ,606 12 ,400 
12 16 / 2 0 16 - 17 - കോഴി ക്കോട് പേരാമ്പ 

സി . കെ . ജി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ 
പി . ജി . ബ്ലോക്കിൽ അധിക ഫ്ളോറുകളുടെ 

നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 2,09,780 5 , 300 
13 17 /2016- 17 - - എൽ. എ . സി - എ . ഡി. എസ് . 

2013- 14 - കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് 
ഗണപത് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം- 4, 87 ,139 12 , 200 
14 18 / 2 016 - 17 - കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 

ലെപ്രസി ആശുപത്രിയിലെ മെയിൽ വാർഡ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 
- 4, 40,258 

11, 100 
15 19/ 2016 -17 - എൽ. എ . സി -- എ . ഡി. എഫ് . - 

മല പ്പുറം ജില്ല യിലെ നില മ്പൂർ എ ട ക്കര 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 
- 3, 61,945 

- 9 , 100 
16 20 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി - - എ . ഡി. എഫ് . -- 

2012 - 13 -- മലപ്പുറം ഇരിംബിലിയം ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 3, 05,268 
17 21 / 2016- 17 - എൽ. എ . സി - - എ . ഡി . എഫ് . 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുവൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ് കൂ ൾ കെട്ടി ട ത്തി ന്റെ നിർ മ്മാ ണം 
വൈദ്യുതീകരണം- 2,24,588 

8 , 700 
18 22 / 2016 - 17 - മല പ്പുറം ജില്ല യിലെ വണ്ടൂർ 

ഗ വ ണ മ ന്റ് വാ ക്ക ഷ ണ ൽ ഹ യ ർ 
സെക്കണ്ടറി പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 3, 83 ,700 9 , 600 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 8 - ന് " എ , 
" ബി വിഭാഗം കരാറുകാർ, മറ്റു ള്ള വയ്ക്ക് എ , ബി , സി 
വിഭാഗം കരാറുകാർ. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെയുള്ള വില 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് 
ഇല ക് ടി ക്കൽ വിഭാ ഗം , കോഴി ക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
മാറാ വുന്ന വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
( പാഥ മിക കരാർ 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത്എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), - എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020. എഞ്ചി നീ യർ. 


7 , 700 


19 23/ 2016 - 17 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂക്കുതല 

ഗ വ ൺമെന്റ് ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
2,68,325 


6 , 800 


212 


